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Станом на сьогодні, триває 247 день активної фази російсько- 
української війни. Кожний день тривають ракетно-бомбові удари ворога, 
які знищують людей, міста, села, у тому числі і військову інфраструктуру. 
Військові об'єкти України першими приймали і продовжують приймати 
удари ворожих військ, а військові вогнеборці Збройних Сил України 
першими вживають всіх вичерпних заходів щодо локалізації та ліквідації 
пожеж, які були і є наслідками цих ударів, заходів щодо рятування людей 
та військової інфраструктури з метою мінімізації негативних наслідків та 
не дозволяють вогню розповсюджуватись на інші об'єкти. Ми впевнено та 
самовіддано тримаємо стрій. На превеликий жаль, є серед нас і загиблі. 

Ці останні 8 місяців ще раз підтвердили відсутність системи 
управління пожежною охороною у секторі оборони України, що прямо 
негативно впливає на обороноздатність нашої України, а також збереження 
людей, військової інфраструктури, озброєння, військової техніки і майна 
та діаметрально протилежний шлях щодо розбудови Військової пожежної 
охорони, яким йдуть провідні Західні країни, країни-члени НАТО та їх 
оборонні системи управління. 

В 2015 році оборонне відомство України за пасивної участі 
керівництва військових вогнеборців Збройних Сил України вибрало 
помилковий напрямок розвитку. За основу була вибрана сучасна російська 
модель, а не модель провідних європейських країн. 

Вирішення цієї проблеми єдине - утворення окремого виду 
пожежної охорони - Військової пожежної охорони України, органу 
військового управління у складі Міністерства оборони України, який буде 
виконувати завдання Державної пожежної охорони, а також інші завдання, 


що виникають із специфіки функціонування Міністерства оборони 
України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби 
транспорту, на територіях та об'єктах, які підпорядковані та підконтрольні 
Міністерству оборони України, Збройним Силам України, Державній 
спеціальній службі транспорту, що значно пришвидшить інтеграцію 
сектору оборони України до єдиних стандартизованих документів НАТО 
(ЗТАМАС) та створить якісну модель ефективного управління системою 
пожежної безпеки та протипожежного захисту сектору оборони України, 
що в свою чергу дасть змогу формулювати оригінальні та інноваційні 
рішення, засновані на стратегії та розвитку. 

Ми ні в якому разі не хочемо зменшити важливу роль Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій, військового командування 
України чи уряду України, які стійко та самовіддано виконують свої 
обов'язки по обороні нашої України, а лише хочемо привернути Вашу 
увагу до тисяч військових вогнеборців України, які на рівних забезпечують 
пожежну безпеку військових об'єктів України і самовіддано виконують 
свої обов'язки по обороні держави та захисту людей, озброєння, військової 
техніки, майна, військової інфраструктури від пожеж, які є наслідками цієї 
страшної та водночас історичної війни. Разом з тим, військові вогнеборці 
Збройних Сил України активно практично допомагають підрозділам 
Державної пожежної охорони України у вирішенні пожежно-тактичних 
завдань з гасіння пожеж цивільних об'єктів, які є наслідками агресивної 
війни. 

Безпека є однією з найбільш важливих і захищених цінностей людей 
та націй. Ось чому забезпечення пожежної безпеки включено до каталогу 
основних потреб та завдань кожної країни. 

Після проведення грунтовних досліджень та аналізу системи 
публічного управління та адміністрування оборонних систем 23 країн 
світу, можна зробити висновок, що українське законодавство у сфері 
пожежної безпеки сектору оборони потребує суттєвих змін, які дадуть 
змогу кардинально змінити систему управління, гармонізувати та 
інтегрувати Військову пожежну охорону України з країнами 
Європейського Союзу та країн-членів НАТО. 

Результатом впровадження запропонованої законодавчої ініціативи, 
буде створення сучасної моделі Військової пожежної охорони України, яка 
успішно функціонує у всіх провідних країнах Європейського Союзу та 
країнах-членах НАТО, зокрема у Польщі, США, Канаді, Великій Британії, 
Чехії, Словаччині, Німеччині, Австрії. 

Серед всіх країн, що підлягали аналізу, найбільш доступною та 
зрозумілою для нас, а також спорідненою та схожою за всіма критеріями 1 
факторами (параметрами) є Республіка Польща. Її модель організації 


управління Військовою пожежною охороною, для нас є взірцем і тим 
вектором, куди необхідно рухатись Міністерству оборони України. 
Результатом буде сучасна модель ефективного і якісного управління 
сферою пожежної безпеки, забезпечення протипожежного захисту 
військових об'єктів та прискорить безпекову складову інтеграції 
Міністерства оборони України в Організацію північноатлантичного 
договору (НАТО). 

На підставі вищезазначеного першим кроком у реалізації 
поставлених завдань по створенню окремого виду пожежної охорони 
України - Військової пожежної охорони України, буде внесення 
запропонованих змін до Кодексу цивільного захисту України, що дасть 
змогу розпочати процес побудови сучасної європейської системи 
управління пожежною охороною у секторі оборони України, збереже 
людські життя, військову інфраструктуру, озброєння, військову техніку і 
майно та значно посилить оборонний потенціал України. 

Прошу Вашої підтримки та сприяння у організації відповідних 
комунікацій та зворотнього зв'язку з уповноваженими представниками 
Верховної Ради України, Уряду та Офісу Президента України. 


Додаток І: Аналітична записка щодо проблемних питань в організації 
системи управління пожежною охороною в секторі оборони України, їх 
причини, шляхи вирішення та очікуваний результат на 4 арк, в І прим, 
нетаємно. 


Додаток 2: Запропоновані зміни до Кодексу цивільного захисту України 
на З арк., в 1 прим., нетаємно. 


Додаток 3: Орієнтовний план розвитку пожежної охорони в секторі 
оборони України на 2022-2024 роки на 2 арк., в 1 прим., нетаємно. 


З повагою, 


Начальник служби пожежної безпеки 
Західного територіального відділу пожежної безпеки Збройних Сил України 
підполковник Вадим ДУРДАС 


Вадим ДУРДАС, +380987017915, е-тай: аигіаѕмайіт@ тай. сот 


Додаток 1 


Аналітична записка щодо проблемних питань в організації системи 
управління пожежною охороною в секторі оборони України, їх причини, 
шляхи вирішення та очікуваний результат 

Проблематика 

На сьогоднішній день, всупереч діючому законодавству України, в 
Міністерстві оборони України відсутні органи пожежної охорони, а 
система пожежної безпеки та протипожежного захисту переживають 
глибоку кризу. 

Довідково. В Збройних Силах України функціонує більше 200 пожежно- 
рятувальних підрозділів в яких проходять військову службу більше 4500 


військовослужбовців та працівників, понад 350 пожежних автомобілів та більше 60 
гусеничних пожежних машин. 

Причини 

Основною причиною цьому є відсутність дієвого державного 
контролю з боку відповідного ЦООВ (ДСНС України) і одночасно 
байдужість керівництва оборонного відомства та Збройних Сил України з 
порушеного питання. Як приклад, в апараті Міністерства оборони України 
протягом останніх 16 років відсутній будь-який орган управління чи 
посадова особа, яка б здійснювала керівництво (управління) відомчою 
пожежною охороною, що в свою чергу не відповідає сучасним вимогам, 
які прийняті в Європейських країнах та в державах-членах НАТО. 
Резонансні пожежі в секторі оборони України, які ми спостерігаємо 
протягом останніх років, людські жертви та багатомільярдні збитки, 
втрачене управління сферою та відсутність відповідальності є цьому 
всьому результатом. 

Довідково. В супереч вимогам частини 2 статті 55 Кодексу цивільного захисту 
України (далі - КЦЗУ) діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою 
виробничої та іншої діяльності ... , зазначена вимога відображається у Положеннях 
ЦОВВ, частини 5 статті 18 КЦЗУ стосовно основних функцій з питань цивільного 
захисту, що належать до компетенції відповідного ЦОВВ, визначаються в Положенні 
про цей орган, а в Положенні про МОУ (Постанова КМУ від 26.10.2014 № 671, у 
редакції Постанови КМУ від 19.10.2016 Ме 730), в Указі Президента України від 
27.03.2020 № 123/2020 “Питання Головнокомандувача ЗСУ", в Положенні про 
Генеральний штаб ЗСУ (Указ ПУ від 30.01.2019 Л 23/2019, зі змінами) жодного слова 
про пожежну охорону, пожежну безпеку, протипожежний захист не сказано. 


Шляхи вирішення 
Забезпечення ефективної, планомірної реалізації закріпленого 


Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття 
повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору 
(НАТО), з урахуванням кращого європейського досвіду, спонукає 


удосконалити механізми управління між відповідними органами сектору 
безпеки і оборони України, а саме - створення нового виду пожежної 
охорони - Військової пожежної охорони України. 

Більшість Європейських країн вже стикались з подібними проблемами 
державного управління, і як наслідок у них були ініційовані внесення змін 
в законодавство з питань пожежної безпеки на державному рівні. 
Вищезазначені законодавчі зміни дали змогу країнам інтегруватися в 
систему національної безпеки своєї країни, що відповідає Європейській 
стратегії внутрішньої безпеки Європейського Союзу 2010 року. 

Ключовим і першочерговим завданням у вирішенні порушеної 
проблеми є створення в структурі МО України самостійного органу 
військового управління, який і буде Військовою пожежною охороною 
України. 

Очікуваний результат 

Це дасть змогу змінити радянську-російську систему організації і 
забезпечення пожежної безпеки військових об'єктів, створити єдину 
вертикаль управління та адміністрування пожежною охороною України і 
дозволить поставити амбітні цілі для розбудови сучасної Національної 
системи порятунку України, а саме: 

1. Впровадження якісного управління та адміністрування, 
шляхом управління пожежними ризиками у сфері оборони України, 
проведення оцінки пожежних ризиків (небезпеки) на військових об'єктах 
МОУ, ЗСУ, ДССТ, ефективне використання фінансового ресурсу 
(бюджетних коштів) для досягнення високих критеріїв безпеки 
життєдіяльності у сфері оборони України. 

2. Здійснювати ефективний та постійний контроль за виконанням 
законодавства України з питань пожежної безпеки у секторі оборони 
України. 

3. Організувати якісну взаємодію між пожежно-рятувальними 
підрозділами ДСНС України та Міністерства оборони України 1 створення 
Національної служби порятунку України, де військові вогнеборці займуть 
відповідальне та почесне місце. 

4. Досягнути позитивного економічного ефекту і відповідної 
якості у створенні сучасної оборонної інфраструктури, поступової 
оптимізації пожежної безпеки з точки зору економічного ефекту, з метою 
отримання максимальної вигоди з мінімальними витратами. 

5. Здійснювати якісну підготовку та ефективне застосування 
військових пожежників, як Національної системи порятунку України. 

б. Пришвидшити інтеграцію у європейську безпекову спільноту, 
в тому числі шляхом забезпечення виконання заходів пожежної безпеки 1 
за межами своїх країн (під час виконання завдань у різних військових 
місіях, а також в заходах гуманітарної допомоги іншим країнам, як 
приклад - Програма НАТО “Партнерство заради миру"). 


7. Розробити, впровадити та супроводжувати стандартизовані 
документи НАТО (5ТАКАС), інші регламенти з питань пожежної безпеки 
та цивільного захисту у сфері оборони України. 

8. Впровадити та використовувати плани управління пожежною 
безпекою (ЕЅМР) та оцінки пожежної небезпеки (ЕКА); 

9. Набути сумісності з пожежно-рятувальними підрозділами 
країн-членів НАТО; 

10. Організувати систему реагування на пожежі на трьох рівнях: 

місцевий (військова частина, гарнізон); 
регіональний (зона відповідальності регіональних органів ВПО); 


національний. 


Реформування та розвиток сектору безпеки і оборони України 
відповідно до принципів та стандартів НАТО є головним пріоритетом 
України в контексті зміцнення обороноздатності держави, забезпечення 
безпеки її громадян, а також критеріїв необхідних для набуття 
повноправного членства в НАТО. 

Вирішення цієї проблеми єдине - утворення окремого виду 
пожежної охорони – Військова пожежна охорона України (далі – ВПО), з 
делегуванням йому функцій та завдань Державної пожежної охорони на 
об'єктах сектору оборони України, як це визначено законодавством всіх 
провідних країн Європейського Союзу та НАТО, під загальною 
координацією діяльності і функціонування Міністерства оборони України 
та відповідним профільним контролем з боку ДСНС України - ЦОВВ, 
який реалізовує єдину державну політику у сфері забезпечення пожежної 
безпеки України. 

Реалізація вищезазначеного дасть змогу пришвидшити інтегрування 
сектору оборони України до єдиних стандартизованих документів НАТО 
(ЅТАМАС) та створить якісну модель ефективного управління системою 
пожежної безпеки та протипожежного захисту у секторі оборони України 
(МОУ, ЗСУ, ДССТ), що в свою чергу дасть змогу формулювати 
оригінальні та інноваційні рішення, засновані на стратегії та розвитку. 

Прийшов час на найвищому рівні запитати: Чи достатньо 
забезпечений протипожежний захист на даний момент в секторі оборони 
України? Чи відповідає технічне оснащення військових пожежно- 
рятувальних підрозділів сучасним потребам пожежної небезпеки? Чи 
достатньо кількості військових вогнеборців в пожежно-рятувальних 
підрозділах та організаційних структурах сектору оборони? Чи зможемо 
ми забезпечити безпеку людей, які працюють у секторі оборони, озброєння 
та військової техніки, у тому числі, які надходять нам від країн-партнерів, 
військової інфраструктури? Чи зможемо ми сертифікувати свої військові 
аеродроми та військові бази у відповідності до критеріїв НАТО? Чи здатне 


оборонне відомство ефективно, у відповідності до вимог міжнародних 
стандартизованих документів у сфері будівництва (які щоденно 
ратифікуються та приймаються на рівні національних стандартів України) 
управляти та контролювати процесами будівництва військових об'єктів? 

У разі позитивного рішення щодо порушеного питання, буде 
досягнуто абсолютно нових ефективних та якісних принципів і підходів в 
розбудові ВПО, які будуть відповідати сучасним викликам та загрозам 
національній безпеці, а не відлунням радянсько-російської системи 
цінностей та організації діяльності органів пожежної безпеки. 


Висновок 

При розробці та вдосконаленні будь-якої системи, головна увага 
приділяється її функціям та відповідній структурі, регулюванню 
діяльності, логістиці та персоналу (кадрам). 

Навіть якщо є багато ініціатив, вони погано регулюються, 
реалізовуються неоднорідно на території і об'єктах та часто залежать від 
людини. 

Відокремлення  неперспективних кадрів забезпечує приплив 
особового складу в оборонну систему та покращує її вікову та 
кваліфікаційну структуру. 

Порушена проблема є надзвичайно актуальною сьогодні. Пожежна 
безпека - це ціла галузь знань, це - наука!!! Основні постулати пожежної 
охорони супроводжують нас майже у всіх аспектах життя та повсякденної 
діяльності. З кожним роком військових спеціалістів у сфері забезпечення 
пожежної безпеки стає все менше! З 2008 року не здійснюється випуск 
офіцерів-вогнеборців для потреб сектору оборони України, що стало 
величезною кадровою кризою в цій галузі. 

Як наслідок пожежі, людські втрати, знищене озброєння та військова 
техніка, багатомільярдні збитки, неякісне будівництво та розвиток 
військової інфраструктури, тощо. А це все значно обмежує потенціал, як 
української армії, української економіки так і Держави у цілому. 


Додаток 2 


Запропоновані зміни до Кодексу цивільного захисту України 


Статтю 2. Визначення термінів доповнити: 

5!) Військова пожежна охорона - самостійний орган військового 
управління у складі апарату Міністерства оборони України, який виконує 
завдання Державної пожежної охорони, а також інші завдання, що 
виникають із специфіки функціонування Міністерства оборони України, 
Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, на 
територіях та об'єктах, які підпорядковані та підконтрольні Міністерству 
оборони України, Збройним Силам України, Державної спеціальної 
служби транспорту. 

Статтю 22. Склад та основні завдання сил цивільного захисту 
доповнити: 

1. До сил цивільного захисту належать: 

1!) Військова пожежна охорона та їй підпорядковані регіональні 
підрозділи; 

5!) штатні військові пожежно-рятувальні підрозділи Військової 
пожежної охорони, військових частин, організацій, установ та навчальних 
закладів Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної 
спеціальної служби транспорту; 

7) органи пожежної безпеки Збройних Сил України, Державної 


спеціальної служби транспорту. 


Статтю 59. Види пожежної охорони викласти у такій редакції: 


1. Пожежна охорона поділяється на державну, військову, 
відомчу, місцеву та добровільну. 


Включити Статтю 61!. Військова пожежна охорона 


1. Забезпечення Військової пожежної охорони відповідно до 
повноважень покладається на: 


1) самостійний орган військового управління у складі апарату 
Міністерства оборони України та йому підпорядковані регіональні 
підрозділи, які виконують завдання Державної пожежної охорони, а також 
інші завдання, що виникають із специфіки функціонування Міністерства 
оборони України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби 
транспорту, на територіях та об'єктах, які підпорядковані та підконтрольні 
Міністерству оборони України, Збройним Силам України, Державної 
спеціальної служби транспорту; 

2) штатні військові пожежно-рятувальні підрозділи Військової 
пожежної охорони, військових частин, підприємств, установ та організацій 
Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної 
спеціальної служби транспорту; 

3) допоміжні служби, призначені для забезпечення пожежної 
безпеки на територіях і об'єктах, які підпорядковані та підконтрольні 
Міністерству оборони України, Збройним Силам України, Державної 
спеціальної служби транспорту; 

4) навчальні заклади, науково-дослідні установи, об'єкти 
Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної 
спеціальної служби транспорту, посадові особи інспекторського складу 
Військової пожежної охорони та їй підпорядкованих регіональних 
підрозділів, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері 
пожежної безпеки на об'єктах та територіях сектору оборони України; 

5) служби пожежної безпеки Збройних Сил України, Державної 
спеціальної служби транспорту. 


2. Основні завдання та функції Військової пожежної охорони: 

1) організовує та проводить рятувальні роботи під час боротьби з 
пожежами та ліквідації інших місцевих загроз на об'єктах і територіях 
підпорядкованих та підконтрольних Міністерству оборони України, 
Збройним Силам України, Державної спеціальної служби транспорту; 

2) надає допомогу територіальним підрозділам Державної 
пожежної охорони у проведенні рятувальних робіт, а також виконує 
допоміжні рятувальні роботи під час стихійних лих та інших місцевих 
загроз іншим рятувальним службам, крім об'єктів та територій, 
підпорядкованих та підконтрольних Міністерству оборони України, 
Збройним Силам України, Державної спеціальної служби транспорту; 

3) визначає пожежні ризики та інші місцеві небезпеки на об'єктах 
і територіях підпорядкованих та підконтрольних Міністерству оборони 
України, Збройним Силам України, Державної спеціальної служби 
транспорту; 

4) здійснює підготовку  військовослужбовців та цивільного 
персоналу для потреб Військової пожежної охорони штатних військових 


пожежно-рятувальних підрозділів, органів пожежної безпеки сектору 
оборони України; 

5) вживає організаційно-технічні заходи щодо вдосконалення 
системи організації та співпраці Військової пожежної охорони з 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері цивільного захисту, територіальними підрозділами Державної 
пожежної охорони та іншими рятувальними службами та суб'єктами, як 
частина національної системи порятунку та пожежогасіння; 

6) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням 
законодавства у сфері пожежної безпеки на об'єктах і територіях 
підпорядкованих та підконтрольних Міністерству оборони України, 
Збройним Силам України, Державної спеціальної служби транспорту. 


3. Порядок здійснення | Військової пожежної охорони 
визначається Положенням про Військову пожежну охорону, що 
затверджується Міністерством оборони України та погоджується 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері цивільного захисту. 


Статтю 94. Фінансове забезпечення органів управління та сил 
цивільного захисту викласти у такій редакції: 


1. Фінансове забезпечення діяльності центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного 
захисту, Військової пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів 
Державного бюджету України. 

ЭД Фінансове забезпечення діяльності підрозділів з питань 
цивільного захисту, що функціонують у складі центральних органів 
виконавчої влади, штатних військових пожежно-рятувальних підрозділів 
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. 


Начальник служби пожежної безпеки 
Західного територіального відділу пожежної безпеки Збройних Сил України 
підполковник Вадим ДУРДАС 


Додаток 3 


Орієнтовний план розвитку пожежної охорони в секторі оборони України 
на 2022-2024 роки 


1. Рішення Головнокомандувача Збройних Сил України про реформування 
системи пожежної безпеки в секторі оборони України та утворення 
Військової пожежної охорони України за рахунок наявного особового 
складу органів пожежної безпеки ЗСУ та ДССТ. 


2. Утворення робочої групи щодо реформи та створення Військової 
пожежної охорони України із залученням всіх зацікавлених сторін (МОУ, 
ЗСУ, ДССТ, ДСНС, МВС, депутатський корпус, відповідний комітет ВРУ). 


3. Проведення аудиту діяльності органів пожежної безпеки ЗСУ і ДССТ, 
визначення основних проблемних питань, стратегії розвитку, 
інституційних та законодавчих змін. Напрацювання пропозицій військово- 
політичному керівництву України щодо інтеграції Військової пожежної 
охорони України у відповідну систему НАТО та співпрацю з 
європейськими аналогами. 


4. Напрацювання відомчих нормативно-правових актів з питань 
функціонування та діяльності Військової пожежної охорони України, з 
питань забезпечення пожежної безпеки в секторі оборони України, з 
питань впровадження системи протипожежного захисту військових 
об'єктів (сектору оборони України), з питань підготовки, функціонування, 
діяльності та застосування військових пожежних підрозділів України; 
внесення змін і доповнень у відомчі нормативні та керівні документи з 
питань, що стосуються заходів пожежної безпеки та впровадження систем 
протипожежного захисту під час будівництва, капітального ремонту, 
реконструкції, технічного переоснащення військової інфраструктури. 


5. Робота щодо фінансового та економічного обгрунтування діяльності 
Військової пожежної охорони України, прогнозування позитивного 
економічного ефекту. Напрацювання та обгрунтування Бюджетних 
програм, захист їх в Мінфіні, розробка та затвердження паспортів 
Бюджетних програм та супровід їх впровадження за напрямами: 

А. Забезпечення заходів пожежної безпеки військових об'єктів сектору 
оборони України; 

Б. Забезпечення діяльності та застосування військових пожежних 
підрозділів сектору оборони України. 


6. Підготовка та супровід законопроекту про Військову пожежну охорону 
України. Прийняття Закону України "Про Військову пожежну охорону 
України". Гармонізація законодавства України з урахуванням прийнятого 
Закону. 


7. Організаційні заходи щодо утворення нового органу військового 
управління - Військової пожежної охорони України (децентралізація його 
функціонування), оптимізація органів пожежної безпеки ЗСУ. Утворення 
нової моделі управління системою пожежної безпеки сектору оборони 
України. 


8. Підписання відповідних наказів МОУ, їх юстування у Мін'юсті, 
набрання чинності визначених положень та регламентів. 


9. Набуття спроможностей органом управління Військової пожежної 
охорони України. 


10. Організаційні заходи у МОУ, ЗСУ, ДССТ з урахуванням функцій і 
завдань Військової пожежної охорони України. 


11. Гармонізація та інтеграція системи управління та діяльності пожежної 
охорони в секторі оборони України відповідно до принципів та стандартів 
НАТО та ЄС. Ратифікація та впровадження стандартів НАТО (ЅТАМАС), 
інших регламентних документів. 


12. Налагодження організаційної та практичної взаємодії з Військовою 
пожежною охороною країн-членів НАТО, ЄС та інших країн-партнерів. 


13. Організація взаємодії військових пожежних підрозділів України з 
пожежно-рятувальними підрозділами Державної, Відомчої та Місцевої 
пожежної охорони України. 


14. Розбудова системи освіти за напрямом підготовки "Військова пожежна 
охорона України", підготовчі заходи з утворення військового навчального 
закладу з підготовки фахівців за напрямом "Організація пожежної безпеки 
та протипожежний захист в секторі оборони України". 


15. Зміцнення обороноздатності України через ефективну діяльність 
Військової пожежної охорони України, як складову забезпечення 
національної безпеки та оборони України. 


Начальник служби пожежної безпеки 
Західного територіального відділу пожежної безпеки Збройних Сил України 
підполковник Вадим ДУРДАС 


